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Experiment Name: 
Specimen Name: 
Tube Name: 
Record Date: 

SOP: 

QUID: 


EMA 29-05-13 

EMAJIQ000 

T3 

May 29. 201812:13:56 PM 
Administrator 

67391 ba 6-6 0 1 d-45aS-a3d3-3e 99ccafaf ... 


EMA FITC-A 


Population 

#E vents 

D /aParent 

Mean 

| All Events 

10,000 

#### 

964 

□ MUESTRA 

§.136 

92.2 

1,032 

□ ERITROCITOS+ BLASTOS+ LINFOS 

3,604 

94.2 

1,027 

[| NORMAL 

6,033 

70.2 

1,016 

n hs 

73 

0.9 

697 

□ HPP 

0 

0.0 
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